वैखानस धर्म॑सूत्रम्‌ 


ग्रथ वर्णाश्रमधर्म १ ब्राह्यमणत्तत्रियवेश्यशद्रामखवाह्ूरुपादेषु जाताश्चत्वारो 
वणां २ यस्माद्‌न्राह्मणोऽस्य मुखमासीदिति श्रुतिः ३ पूर्वेषां त्रयाणां नि- 
षेकाद्याः संस्कारा विधीयन्ते ४ तेषां द्विजन्मनां वेदाधिकारस्तस्माद्‌ब्राह्य- 
रस्याध्ययनाध्यापनयजनयाजनदानप्रतिग्रहाणि षट्‌ कर्माणि भवन्ति 
-त्त्तरियवेश्ययोर्यजनाध्ययनदानानि & तत्रियस्य प्रजापालयदष्टनिग्रहयु- 
द्धाः वैश्यस्य पाशुपाल्यकुसीदवाणिज्यानि ७ शूद्रस्य द्विजमनां शुश्रूषा कृ- 
षिश्चैव ८ ब्राह्मणस्याश्रमाश्चत्वारः ्त्रियस्याद्यास्त्रयो वैश्यस्य € द्वावेव 
तदाश्रमिखश्‌ चत्वारो ब्रह्मचारी गृहस्थोवानप्रस्यो भिल्लः १० इति उप- 
नीतो ब्रह्मचारी मेखलोपवीताजिनदर्डघारी स्नात्वा तर्पणं ब्रह्मयज्ञं सायंप्रातः 
सन्ध्योपासनसमिद्धोमौ च कर्वन्गरोः पादावुपसंगृह्य नित्याभिवन्दी व्रतेना- 
घ्ययनं करोति १३ स्थिते गुरौ स्थयादुत्थिते पूर्वम॒त्यायव्रजन्तमनुगच्छेदा- 
सीने शयाने च नियुक्तो नीचैरन्वासनशयने क्याद्‌ १४ अनुक्तो यत्किञ्चि- 
त्कमं नाचरति १५ अ्ननुक्तोऽपि स्वाघ्यायनित्यक्मारयाचरेद्‌ १६ १ 


उष्णाम्बुस्नानदन्तघावनाञ्जनानुलेपनगन्धपुष्पोपानरछत्रदि वास्वापरेतः स्क 
न्दस्त्रीदर्शनस्पर्शनमेथनानिकामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यहिंसादीनि वर्ज 
यित्वा सदाशेश्रूषुर्गुरोः प्रियहितकमांणि कुर्वीत ९ ग्रद्रेषी वाक्चित्तानुकूलः 
प्रियं सत्यं वदति उग्रार्तोऽप्यसत्याप्रियं निन्दं नाचत्तीत ४ मधघुमांखम- 
त्स्यरसशक्ताद्यभोज्यभोजनवजीं भेत्ताचरणं कृत्वा गरुणानज्ञातो भ्ता्तम- 
श्नीयाद्‌  गुरुवृद्धदीलितानामाख्यां न ब्रूयाद्‌ & गुर्वंभावे तत्पुत्रे च 
गुरुवत्कर्माचरति ब्रह्यचारिण्शतुर्विंधा गायत्रो ब्राह्यःप्राजापत्यो नैष्ठिकेति 
& गायत्रोपनयनादूर्घ्वं त्रिरात्रमन्तारलवणशी गायत्रीमघीत्या सावित्रव्रतस- 
माघ्नेरत्र बतचारी १० ब्राह्मः सावित्रव्रतादूध्वंमनभिशस्तापतितानां गृह- 
स्थानां गृहेषु थेत्ताचरणं वेद व्रतचरणं च कृत्वाद्रादश समा विंशति समा वा 
गुरुकुले स्थित्वा वेदान्वेदौ वेदं वा सूत्रसहितमध्ययनं कृत्वा गार्ह- 
स्थ्यानुसरणं कुर्यात्‌ श्धप्राजापत्यः स्नात्वा नित्यकर्मब्रह्यचर्यशीलो नाराय 
शपरायणो वेदवेदाङ्गाथान्विचाय॑ दारसंग्रहणं करोतिप्राजापत्ये त्रिसंवत्सरा- 
टूर्घ्वं न तिष्टेदित्यृषयो वदन्ति ९ २ 
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नैष्ठिकः काषायं घातवस्त्रमजिनंवल्कलं वा परिधाय जटी शिखी वा म- 
` खली दर्डी सूत्राजिनधारीब्रह्मचारी शचिरच्ारलवणाशी यावदात्मनो वि- 
प्रयोगस्तावदुरुकले स्थित्वा निवेदितभेत्तभोजी भवति ३ दारान्संगृह्य गृ- 
हस्थोऽपि स्वानाद्यूनियमाचारो नित्यमौपासनं कृत्वा पाकयज्ञयाजी वेश्वदे- 
वहोमान्ते गृहागतं गरुस्नातकं च प्रत्यत्थायाभिवन्द्यासनपाद्याचमनानि प्र 
दायघृतदधित्तीरमिश्रं मधुपक च दत्वात्नाद्र्यथाशक्ति भोजयति ७ भित्तू- 
न्ब्रह्मचारिखोऽतिथीन्वेदविदः श्रोत्रियान्पितृव्याचार्यत्विंज्मातुलश्चशुरादीन- 
भ्यागतान्नालवृ द्धाननाथारताच्वश्रान्तांश्च यथार्थं पूजयति € अ्रशक्तोऽप्यग्र 
सिनत्तां वा सोदकं दत्वाशेषं भुञ्धीत १० दयासत्यशौचाचारयुतःस्वाध्याय- 
तर्पणाभ्यामृषीन्यज्ञबलिहोमजलपुष्पाद्यर्देवान्श्राद्धः पत्रैश्च पितृन्बलिना 
भूतानादयर्मनुष्यांश्च नित्यमर्चयेद्‌ श्रक्रृत्रयेण मुक्तोऽनृखो भवति १३ गृ- 
हस्थाश्चतुर्विंघा वार्तावृत्तिः शालीनवृत्तियांयावरो घोराचारिकश्चेति । वा- 
्तावृत्तिः कृषिगोसत्यवाणिज्योपजीवी श्यशणालीनवृ्तिर्नियमेर्यतः पाकय- 
जेष्ठ ्रीनधाय पत्ते पत्ते दर्शपुरणमासयाजी चतुषु चतुर्ष मासेषु चातुर्मास्य- 
याजीषर्स॒ षट्सु मासेषु पशुबन्धयाजी पतिसं वत्सरं सोमयाजी च १५ ३ 


यायावरो हविर्यज्ञः सोमयज्ञेश्च यजतेयाजयत्यधीतेऽध्यापयति ददाति प्रति- 
गृह्णाति षट्‌कर्मनिरतो तित्यमयिपरिचरणमतिथिभ्योऽभ्यागतेभ्योऽचाद्यं च 
कुरुते २ घोराचारिको नियमेर्युक्तो यजते नयाजयत्यधीते नाध्यापयति ददाति 
न प्रतिगृहणात्य॒च्चूष्टवृत्तिमुपजीवति नारायणपरायणः सायंप्रातरगिहोत्रं हत्वा 
मार्गशीर्षज्येष्ठमासयोरसिघाराव्रतं वनौषधिभिरग्मिपरिचरणं करोति ७ 
गृहस्थः सपलीकः पञ्चाप्रिभिस्त्रेताप्नियिवां गृहाद्रनाश्रमं यास्यच्ाहितायिर- 
नाहितायिश्चाउपासनमरणयामारोप्य गृहे मथित्वा श्रामखकीयविघानेनाघा- 
याघारं हुत्वाश्रामणकायिमादाय तृतीयमाश्रमं गच्छेत्‌ १० पृव॑वदग्रयाल- 
यप्रोत्तणोल्लेखनादि कर्म कुर्यात्‌ १९ तृतीयामपि वेदिं परिमृज्य षडङ्कुला- 
ग्दभर््रथितेऽघस्त्रिघाकृतं रजुवस्रूले बद्धं षटित्रंशदङ्गलप्रमाणंपरिस्तरणकूरचं 
कृत्वा मध्यवेद्यां परिस्तणाति श्रामणकं ९४ श्रामणकयज्ञं यज्ञदेवविश्चा- 
न्देवानित्यन्तमावाद्याज्यं निरूप्य श्रामनकाय स्वाहा श्रामखकयज्ञाय स्वाहा 
यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्यन्तं हत्वा चरं ज॒हयादित्याघारविशेषः १७ 
श्रामणकाग्रेश्चऊ्ध्ववेदिद्रात्रिंशदज्गल्यायता चतुरङ्गलिविस्तारोच्रता श्प 
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मध्यमा तत्परिगता पञ्चाङ्गलिविस्ताराचतुरङ्गलोत्सेघा १९ अ्रधस्तादूर्ध्व॑वे- 
दिविस्तारोत्नता तृतीया वेदिः २ द्रादशाङ्गलं मध्य निप्र त्रिवेदिसहितंकु- 
रडं कृत्वाघाय वनस्थो नित्यमौपासनवत्सायंप्रातराहतीर्हत्वा महाव्याहति- 
यिः श्रामणकािं ज॒हयाद्‌ ४ पनीको दारिरमिभिर्विंना वनं गच्छेत्‌ 
वानप्रस्थाः सपत्रीकापतीकाश्चेति ६ सपतीकाश्तुर्विघा । गओदुम्नरो वे- 
रिञ्चो वालखिल्यः फेनपश्चेति ७ ग्रौदुम्बरोऽकृष्टफलावाप्यौषधिभोजी मू- 
लफलाशी वाग्रवणहिङ्गलश॒नमघुमत्स्यमांसपूत्यत्रधान्याम्लपरस्पर्शनपर- 
पाकवर्जी देव्षिपितृमनष्यपूजौ वनचरो ग्रामबहिष्कृतःसायंप्रातरयिहोत्रं हु- 
त्वा श्रामणकाग्िहोमं वेश्वदेवहोमं कर्व॑स्तपः समाचरति १९ श्रामणका- 
गिमेकमेवाधाय जहोतीत्यके १२ वेरिञ्चः प्रात्रयां दिशं प्रे्तते तां दिशं ग- 
त्वा तत्र प्रियङ्गुयवश्यामाकनीवारादिभिर्लब्धेः स्वकीयानतिर्थीश्चपोषयि- 
त्वायिहोत्रश्रामखकवेश्वदेवहोमी नारायखपरायणस्तपःशीलोभवति ४ 
वालखिल्यो जटाघस्धीरवल्कलवसनोऽकाग्निः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां प- 
ष्कलं भुक्तमत्सृज्यान्यथा शेषान्मासानुपजीव्यतपः कूर्यात्‌ १७ रस्य सूर्ये 
वायिभवतीत्यामनन्ति शठ 


फेनप उदण्डक उन्मत्तको निरोधकः शीर्णपतितपत््राहारी चान्द्रायणव्रतं च- 
रन्प्रथिवीशायीनारायणं घ्यायन्मोच्मेव प्रार्थयते २ अपलीका बहुविधाः ३ 
कालाशिका उदणडसंवृत्ता अ्रश्मकुटा उदग्रफलिनो दन्तौलूखलिका 
उज्छवृत्तिकाः संद श॑नवृत्तिकाः कपोतवृत्तिकामृगचारिका हस्तादायिनः शे- 
लफलकादिनोऽर्कदग्धाशिनो बेल्वाशिनःकसुमाशिनः पार्डपत््राशिनः 
कालान्तरभोजिन एक कालिकाश्चतुष्कालिकाःकररकशायिनो वीरासनणशा- 
यिनः पञच्चायिमघ्यशायिनो घ्रूमाशिनःपाषाणशायिनोऽभ्यवगाहिन उदकुम्भ- 
वासिनो मौनिनश्चावाक्शिरसः सूर्यप्रतिमुखा ऊर्ध्वबाहुका एकपादस्थिता- 
थेति विविधाचारा भवन्तीति विज्ञायते १९ रथ भिक्लुका मो्ार्थिनः कु- 
रीचका बहूदका हंसाः परमहंसाश्चेति चतु्विंघा भवन्ति १२ तत्र कटीच- 
का गौतमभारद्राजयाज्ञवल्क्यहारीतप्रभृतीनामाश्रमेष्वष्टौ ग्रासांश्रन्तो योग- 
मार्गतत्त्वज्ञा मो्मेवप्रार्थयन्ते १५ £ 


बहूदकासत्रिदणडकमरडलुकाषायघात॒वस्त्रग्रहरवेषधारिणो ब्रह्यषिं गृहेषु 
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चान्येषु साधुवृत्तेष॒ मांसलवणपर्युषितानं वर्जयन्तः सप्नागारेषभे्तं कृत्वा 
मोत्तमेव प्रार्थयन्ते १ हंसा नाम ग्रामे चैकरात्रं नगरेपञ्चरात्रं वसन्तस्तदपरि 
न वसन्तो गोमूत्रगोमयाहारिणो वा मासोप्वासिनो वानित्यचान्द्रायणव्रतिनो 
नित्यमुत्थानमेव प्रार्थयन्ते ३ परमहंसा नाम वृक्तेकमूले श॒न्यागरेश्मणाने 
म्रा वासिनः साम्बरा दिगम्बरा वा ४ न तेषां घर्माघर्मौ सत्या- 
नृतेशद्धयशद्धयादि द्रैतं € स्वंसमाः सर्वात्मनः समलोष्टकाञ्चनाः सर्व॑ 
वर्येषु भे्नाचरणं कुर्वन्ति & ब्राह्मणानां चातुराश्रम्यं चत्रियाणांत्रयाश्चम्यं 
वेश्यानां द्रयाश्रम्यं विहितं ७ तत्फलं हि सकामं निष्कामं चेति द्विविधं 
भवति पठ सकामं नामेह संसारेऽभिवृद्धिं ज्ञात्वा पुत्रलाभाद्यभिकाङ्गणम- 
न्यत्स्वर्गादिफलकाङ्णं वा १० निष्कामं नाम किञ्चिदनभिकाङ् यथा- 
विहितानुष्ठानमिति १९१ तत्र निष्कामम्‌द्विविघं भवति प्रवृत्तिरनिंवृत्तिश्चेति १२ 
प्रवृत्तिनाम संसारमनादृत्यसङ्कचज्ञानं समाश्रित्य प्राणायामासनप्रत्या- 
हारधारणायुक्तो वायुजयं कृत्वाणिमाद्येश्चर्यप्रापणम्‌ १ ७ 


तत्पुनरपि तपःत्याज्‌ जन्मप्रापकत्वाद्रयाधिबाहुल्याच्च नाद्वियन्ते परमर्षयो 
१ निवृत्तिर्नाम लोकानामनित्यत्वं ज्ञात्वा परमात्मनोऽन्यत्र किञ्चिदस्तीति 
संसारमनादूत्य च्छित्वा भार्यामयं पाशंजितेन्द्रियो भूत्वा शरीरं विहाय चे 
त्रज्ञपरमात्सनोर्योगं कृत्वातील्धियंस्वंजगद्रीजमशेषविशेषं नित्यानन्दममृत- 
रसपानवत्सवंदा तप्तकरं परं ज्योतिःप्रवेशकमिति विज्ञायते & निवृत््या- 
चारभेदाद्धि योगिनस्तिविधाभवन्ति सारङ्गा एका्यां विसरगाश्चेति ७ 
स्रनिरोघका निरोधका मार्गगा विमागगाश्चेति चतुर्विधा सारङ्गा ८ दूरगा 
स्रटूरगा श्रूमध्यगा ्रसंभक्ताःसंभक्ताशत्येकार्याः पञ्चघा भवन्ति € नस 
यावन्तो विसरगास्‌ ९० तत्र सारङ्गाः सारं जेत्रज्ञस्तं गच्छन्तीति सारङ्गा 
स्तेष्वनिरोघका ग्रहं विष्॒रिति घ्यात्वा ये चरन्ति तेषांप्राणायामादयो न सन्ति 
१२ ये तु निरोघकास्तेषां प्राणायामप्रत्याहारघारणादयः षोडश कलाः सन्ति 
१३ ये मार्गगास्तेषां षडेव प्राणायामादयो १४ ये विमागांस्तेषां 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाघयश्चेत्यष्टाङ्गान्क- 
ल्पयन्तो व्येयमप्यन्यथा कु्व॑न्ति १७ ए 


ग्रथकार्घ्यां १ एक एवर्षिर्यैषां ते एकार्ष्यांस्‌ २ तेषु ये दूरगास्तेषामयं मार्गः 
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३ पिङ्गलया नाडिकयादित्यमख्डलमनुप्रविश्यतत्रस्थेन पुरुषेण संयुज्य 
ततश्चन्द्रमर्डलं तत्रस्थेन पुरुषे ततोविद्युतं तत्रस्थेन पुरुषेण पुनः क्रमेण 
वेकुरठसायुज्यं यन्ति ४ येऽ्दूरगास्तेषामयं धर्मः % च्ेत्रज्ञपरमात्मनोर्योगं 
तेत्रज्ञद्रारेणकारयित्वा तत्रैव समस्तविनाशं ध्यात्वाकाशवत्सत्तामा- 
त्रोऽहमिति ध्यायन्ति & भ्रूमध्यगाः लेत्रज्ञपरमात्मनोर्योगे सतवरूपायिद्रारेण 
भ्रूमध्यं नीत्वा पञ्चभ्योऽङ्‌ग्रष्टादिभ्यः स्थानेभ्याकर्षणं पुनः पिङ्गलाद्रारेण नि- 
ष्क्रमणं प्रलयान्तंलेत्रज्ञयोगान्तं वा कुर्वन्ति € असंभक्ता नाम मनसा घ्यानं 
कर्वन्ति १० तत्प्रतिपादनागमं श्रोत्रेण शृरवन्ति ११९ चक्तषा देवताकारं प- 
श्यन्ति १२ घ्राणेन गन्धमनभवन्ति । पाणिना देवतां नमस्कुवंन्ति १३ 
संभक्ता नाम ब्राह्मणः सर्वव्यापकत्वाद्युक्तमयुक्तं योऽसौ परमात्मा तत्स 
ठ्याप्याकाशवत्तिष्ठति १९४ तस्माद्‌नब्रह्मणोऽन्यत्न कुत्रचिदात्ानंप्रतिपद्यते- 
ऽसौ १५ भ्रूमध्यगतस्यापि संशयातिष्प्रमारमेवेत्युक्तम्‌ १६ € 


तस्माद्‌नब्रह्यव्यतिरिक्तमन्यचोपपद्यते विविघसरणाद्विविघदर्थनात्कुपथगामि- 
त्वाद्विसरगाः १९ पुरा प्रजापतिरुपदेशगूहनार्थवि सरगपन्तं दृष्टवान्‌ २ तंदृष्टरा 
मुनयोऽपि मोहं जग्म॒ः किं पुनर्मनष्याः ३ विसरगपशूनामहंकारयुक्तानां 
जन्मान्तरेषुमक्ति्नास्मिञ्चन्मनि ४ तस्माद्विसरगपत्तं नानष्टेयो > केचि- 
द्विसगाः कायक्लेशात्कचिन्मन्त्रजपात्केचिद्येन केनचि द्धयानेन कचिद्येन 
केनचिद चरेण कचिद्रायुजयादन्ये परमात्मनानेत्रजं संयोज्य ध्यायन्त्येते 
परमात्मसंयोगमेव नेच्छन्ति ७ हद्यस्थेव पुरुषेति वदन्ति ८ केचित्र 
किञ्चिद्धयानमितियथोक्तानुष्ठानं योगमिति ज्ञात्वा मुक्तिमिच्छन्ति € तेषां 
विसरगपशूनांग्रन्मान्तरेषु मक्ति्नास्मिज्‌ जन्मनि १० तस्मितेव जन्मनि 
मोचकाङ्क्णाविसरगप्ो नानष्टेयः ११९ सगुणे ब्रह्मणि बद्धं निवेश्यप- 
श्चातिर्गणं ब्रह्माश्रित्य यवं कुर्यादिति विज्ञायते १५ १० 


अथ वनस्थस्य श्रामखकविघानम्‌ ९ गृहस्थः सोमयाजी पुत्रं पौत्रं च दू- 
षातत्ुत्रादीन्गृहे संस्थाप्य मोरडचं कृत्वा प्राजापत्यं कृच्छं चरेत्‌ २ वसन्ते 
शुक्लपन्ने पुरयतेत्रे पया सा्घ॑वनाश्रमं याति ३ पूरवंस्मिन्दिवसे कृतस्ना- 
नः संकल्प्यकुशोदकं पीत्वोपवासं कर्याद्‌ ४ ग्रौपासनहोमं ह॒त्वायिमयं ते 
योनिरित्यररयामारोपयेद्‌ > दर्शपरणमासविघानेन दभांदीन्संगृह्यपूव॑व- 
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त्परिस्तरणकूचांन्परिघीन्समिधोवेख॒दर्डोपवीतकमरडलुवल्कलादीन्संभरति 
७ पुर्वोक्तविधिनाथिकुरडं कुर्याद्‌ फ ग्रपरस्मिन्दिवसे वैश्चानरसूक्तेनामिं- 
मथित्वा प्रज्वाल्याग्रायाद्युपावरोहेत्ययिं निघाय पूर्ववच्छ्ामणकाम्रयाघारं 
जुहोति € प्रणम्या्िं परिषिच्याम्रे प्रायश्चित्ते त्वमिति पञ्चप्रायध्ित्तं हृत्वा- 
पोहिरययावमानैरात्मानं प्रोच््यब्रह्मदे वत्यं वेष्णवं पञ्चवारुणं च प्रधानान्व्या- 
हत्यन्तं यजेत्‌ १२ श्रेः प्रतीच्यां द्रौ कुशौ पवाग्रौन्यस्योर्ध्वेऽश्मानं निधाय 
तत्सवितुर्वरेणयमिति दक्तिणपादाङ्खष्ठाग्रेणश्मानमधितिष्टेत्तेजोवत्सव व~ 
ल्कलमजिनं चीरंवा परिघाय पृव॑वन्मेखलादींस्त्रीरयुपवीतान्यत्तरीयं कृ- 
ष्णाजिनं चाददाति ९७ ९९१ 


स्राचम्य स्वस्ति देवेत्ययिं प्रदज्तिणंप्रणामं च कृत्वासीत ९ शंनो वेदीरिति 
स्वमूर्चिं प्रोच्य जयानभ्यातानाव्रषटभृतो व्याह तीश्च हत्वाज्यशेषं प्राणायामेन 
प्राश्नीयाद्‌ २ योगे योग इति द्विराचम्य शतमिन शरदेतिप्रणाममागन्त्रा 
समगन्महीति प्रद्लिणं चादित्यस्य करवीत ४ रष्टभृदसीत्यूर््वाग्रं कूर्च गृ 
ह्ीयात्‌ ५ गओं भूस्तत्सवितरों भुवो भर्गो देवस्योंस॒वर्धियो यो न इति पच्छो 
व्यस्तामोँ भूभ॑वस्तत्सवितुरो सुवर्धियो यो न इत्यर्घ्चामों भुभुवः स॒ुवस्त- 
त्सवितुरिति समस्तां चसावित्रीं जप्त्वा वनाश्रमं प्रविश्य ब्रह्मचर्यव्रतं सं 
कल्पयेत्‌ १० तत्पल्ली च तथा ब्रह्मचारिणी स्यात्‌ ११ स्वयमेवाग्रिं प्रद- 
सिणीकृत्याज्यन प्राजापत्यं धातादीन्मिन्दाहुती विच्छितमेन्द्रं वेश्वदेवं वे- 
श्णवं बाह्यं विष्णोन॑कादीन्प्राजापत्यसूक्तं तद्रतबन्वं च पुनः प्रघानान्हत्वा- 
प्राजापत्यव्रतं बध्नाति १४ स्थित्वा देवस्यत्वायोमे दर्ड इति द्वाभ्यां 
पञ्चसप्तनवान्यतमेैः पर्व॑भिर्यक्तं केशान्तायतंवाप्यवक्रं वैष्णवं द्विदरडमाद- 
दाति १ येन देवा इति कमण्डलुम्‌ द्रहिरयौ पूर्ववदुपानटछत्रे च गृह्णाति 
१७ ग्र ग्रीन्गाहंपत्यादीच्चोज्ज्वाल्यामिहोत्रंहुत्वाहवनीये प्राजापत्यं विष्णुसूक्तं 
च सर्व॑त्राग्रये स्वाहा सोमाय विष्णवेस्वाहेति हत्वाम्रीनररयामारोपयति 
२० १२ 


वनेऽद्रौ विविक्ते नदीतीरे वनाश्रमं प्रक्लुप्य यथोक्तमथिकण्डानि कुर्यात्‌ १ 
पलया सहाग्रीनादायपाव्राद्यसंभारयुक्तो वनाश्रमं समाश्रयति २ म्रय्मया- 
यतने प्रोच्य खनित्वा लेखाः षड्‌ उल्लिख्यसुवणंशकलं व्रीहींश्च निधाय 
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श्रामणका्िं निदघ्यात्‌ ३ वन्यानेव पार्थिवान्वानस्पत्यान्कलीरोद्धाताञ्छ- 
णान्पुराणान्कशद्भानूणंस्तकां प्लचाग्रं सुगन्चितेजनं गुग्गुलं हिरणयशक- 
लान्सूर्यकान्तं च संभरति & वानप्रस्थानृत्विजो वृत्वा्िं मथित्वागार्हप- 
त्यादींस्त्रताम्रीन्पन्चाम्रीन्वाम्रयाधेयक्रमेणाघायाहती द्व द्वहत्वा नित्यं द्विकालं 
वन्येरेव जहोति फ वनाश्रमी म॒निः स्रानशौचस्वाध्यायतपोदानेज्योपवा- 
सोपस्थनिग्रहव्रतमौनानीति नियमान्दजेतान्सत्यानृशंस्यार्जवत्तमादमप्रीति- 
प्रसादमार्दवाहिंसामाघुर्याणीति यमान्दशामूंधच समाचरति १२ भक्त्या वि- 
ष्णंघ्यायत्रयिहोत्रश्रामणका्िहोमौ दिकालं नोत्सृजन्ग्राम्याशनं त्यक्त्वा व~ 
न्योषधीः फलं मूलं शाकं वा नित्याशनं संकल्प्य तिरोधा भूरिति । आह 
त्यापराह्ने स्वयं पीवा हविष्यमास््रावितं पचति १५५ वैश्वे वान्तेऽथितीन- 
भ्यागतान्प्राशयित्वामितं प्राश्नाति १६ ९३ 


रात्रौ नाश्नीयाद्‌ ९ अधस्तादर्भास्तणानि पर्णानि वास्तीर्यसुव्रतः सुव्रतां प- 
तीं विनैकः शयीत २ सास्य शश्रूषां करोत्येनां नोपगच्छेत्‌ । मातृवति- 
ष्कामः प्रे्तेतोध्व॑रेता जितेन्द्रियो ३ दर्शपृरमासौ चातुर्मास्यं नक्तत्रष्ठिमा- 
ग्रयरेष्ठिं च वन्योषधीभिः पूर्ववद्यजेद्‌ अ्रनुक्रमान्‌ ४ मूलैः फलैः पत्रैः पु- 
ष्पेर्वातत्तत्कालेन पक्वैः स्वयमेव सं शीर्यौः प्राणं प्रवतंयतुत्तरोत्तरेऽप्यधिकं त- 
पःसंयोगंफलाद्यविशिष्‌तमाचरेद्‌ & प्रथ वाहितागिः स्वानग्रीनररयामा- 
रोप्य सर्वेः संवापमन्त्रः पार्थिवान्वानस्पत्यांश्च सर्वान्समूह्यनिर्मन्थूयेतेन वि- 
धिनामिमम्रयाधेयविधानेन च मन्त्रः सर्वैः सभ्याम्रयायतनेश्रामखका्िमा- 
घायाहरेत्‌ € समभ्यस्य भेदः श्रामणकािरित्याहः १० अपलीकश्च भिक्लुव- 
दग्रो होमंहत्वारणयाद्यूपात्राणि च प्रत्तिप्य पुत्रे भार्यां निधाय तथाग्रीनात्म- 
न्यारोप्यवल्कलोपवीतादीन्थित्तापात्रं च संगृह्यानगिरदारो गत्वा वने निव- 
सेत्‌ १२ तपसां श्रमखमेतन्मूलं तस्मादेतद्विघानमेनम्‌ग्रगिं च श्रामणकमि- 
त्याह विखनाः १५ संन्यासक्रमं सप्नत्यूर्ध्व॑वृद्धोऽनपत्यो विधुरो वा ज- 
न्ममृत्युजरादीन्विचिन्त्य योगार्थी यदा स्यात्तद्‌ १६ रथ वा पुत्रे भार्यांनि- 
ल्िप्य परमात्मनिनुद्धिं निवेश्य वनात्संन्यासं कुर्यात्‌ शठ श 


मुराडितो विधिना स्नात्वा ग्रामाद्राद्येप्राजापत्यं चरित्वा पूवि त्रिदण्डं शि- 
क्यं काषायं कमरडलुमप्पवित्रं मृद्रहणीं भित्तापात्रं च संभृत्य त्रिवृतं प्रा- 
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श्योपवासंकृत्वा दिनेऽपरे प्रातः स्रात्वाभिहोत्रं वेश्वदेवं च हत्वा वैश्वानरं 
द्रादशकपालं निवपेत्‌ ३ गार्ह॑पत्याग्रावाज्यं संस्कृत्याहवनीयेपूर्णाहती पु- 
रुषसूक्तं च हत्वाग्रये सोमाय घुवाय घुवकरणाय परमात्मने नारायणाय 
स्वाहेति जुहोति & सुचि सवेण चतुर्गृहीतं गृहीत्वा स्वा्िष्वों स्वाहेति 
जुहयाद्‌ ७ अ्रयिहोत्रहवणीमाहवनीये मृतशिलामयेभ्योऽन्यानि पात्राणी 
गार्हपत्ये प्रिपति ८ गृहस्थोऽनाहितागिरौपासने वनस्थश्चश्रामणकाम्रौ होमं 
हत्वा पात्राणि प्रल्िपेत्‌ € पच्छोऽध्॑चशो व्यस्तां समस्तां चसावित्रीं जप्त्वा 
भिल्ताश्रमं प्रविशामीति तं प्रविशति १९ म्न्तवद्यां स्थित्वा गार्ह॑पत्यादीन्या 
तेग्रगे यज्ञियेति प्रत्येकं त्रिराघ्ाय भवतं नः समनसावित्यात्न्यारोपयेत्‌ ९३ 
भूर्भुवः सुवः संन्यस्तं मयेति त्रिरुपां श॒चैश्च प्रेषम॒क्त्वा दल्िखहस्तेन सकृजलं 
पीत्वाचम्य तथवोक्त्वा त्रिर्जलाञ्जलिं विसृजेन्‌ १ मेखलां चत्वार्य 
पवीतान्येकं बोपवीतंकूष्णाजिनमुत्तरीयं च परव॑वददाति १७ देवस्यत्वायो 
मे दरडः सखा मे गोपायेतित्रिभिस्त्रिदरडं यद स्य पारे रजस इति शिक्यं येन 
देवाः पवित्रेनेत्यप्पवित्रं येनदेवा ज्योतिषेति कमरडलुमृ द्रहरयावाददीत २० 
९२ 


स्नात्वाघमर्षणसूक्तेनाघमर्षणं कुर्यात्‌ १९ ग्राचम्य षोडच प्राणायामान्कृत्वा 
सहस्रं शतं वा सावित्रीं जप्त्वा तथा भिल्तापात्रमलाबु दारवं मृन्मयं वागृ- 
ह्ाति २ प्रणवाद्यादिभिःपरथक परथक्सप्तव्याहतिभिस्तर्पयामीति देवेभ्यो 
जलेऽद्धिस्तर्पयित्वाद्याभिश्चतसृभिःस्वधेति पित॒भ्यस्तर्पयेत्‌ ४ उद्रयं तमस 
इत्यादित्समुपतिष्टेत जलाञ्जलिं विसृज्याभयं सर्वभूतेभ्यो दद्याद्‌ £ 
अ्रघ्यात्मरतो यतिर्भित्ताशी नियमयमांश्चसमाचरन्संयतेन्धियो च्यानयोगेन 
परमात्सानमीत्तते ८ धर्म्य सदाचारम्‌ निवीती दत्तिणे कर्णे यज्ञोपवीतं 
कृत्वोत्कटि कमासीनोऽहन्युदङ्गखो रात्रौ दल्लिणामुखस्तृशेरन्तरिते मूत्रपुरीषे 
विसृजेन्‌ १० नद्यां गोष्टे पथि छायायां भस्मन्यप्सुकुशे दर्भ वा नग्राचरेत्‌ १९१ 
गोविप्रोदकाग्िवास्वर्कतारेन्दूबपश्यन्कुर्यात्‌ ९२ वामहस्तेन लिङ्गं सं 
गृह्योत्थायोदकस्यपार्च तथासीनो ब्रह्मचारी गृहस्थोऽपि शिश्ने द्विर्हस्तयोश्च 
द्विदविर्गदेषट्‌ कृत्वो मृदं दत्तो द्धतेरेव जलेः शौचं कुर्यात्‌ ९ करं वामं दश 
कृत्वः करावभौ च तथामृदाद्धिः प्र्ालयेत्‌ १६ वनस्थस्य भिचतोश्चैतदिद्रू- 
गणं भवति शरात्रौ यथोक्तार्घंवा शठ १९६ 


8 


14411 राऽा प्राणारऽ ५ 0? 14व^ रिषि घम ५ ् = 
+त ाएर^व तार (का एलाठि वैखानस घ्म सूत्र [ \/21111711858 | 


रेतोविसर्गे मूत्रवच्छौचं करत॑व्यैरेतसस्त्रिरित्येके ९ सोपवीती प्राङ्गख उद- 
क्गरो वान्यत्रासित्वा मृदाम्बुना पूर्व॑वत्पादौ पाणी च प्रन्नाल्याचम्य मन्त्रे 
णाचमति ३ ब्राह्मणो हद्राभिः ्त्रियः करठगापिर्वेश्यस्तालुगाभिरद्धिरा- 
चामेत ४ ग्रात्मानं प्रोच्य प्रत्यर्कमपो विसृज्याक॑ पर्येति  उदकस्या- 
ग्रेवामपाश्चं प्राणानायम्यप्रत्येकमोंकाराद्यूसप्तव्याहतिपूर्वां गायत्रीमन्ते सशि- 
रस्कां त्रिजपेत्स प्राणायामस्त्रीनेकं वा प्राणायामं कृत्वा पूतः ७ शतं दश 
ष्टौ वा सावित्रग्रप्त्वा सायंप्रातः सन्ध्याम्‌डपास्य नैशिकमाहिकं चेनो- 
ऽपमृज्यते € द्विजातिः सन्ध्योपासनदहीनः शूद्रसमो भवति १० ब्रह्मचारी 
स्वनाम संकीर्त्याभिवादयेदहंभो इति १९ श्रोत्रे च संस्पृश्य ग॒रोः पादं द- 
ल्िणंदल्िणेन पाणिना वामं वामेन व्यत्यस्यग्मान्वोरापादम्पसंगृह्णचानतणी- 
्षोऽभिवादयति १३ अआ्रायुष्मान्भव सौम्येत्येनं शंसेद्‌ । अरनाशीर्वादी ना- 
भिवन्यो १४ माता पिता गुरुविंद्रांसश्च प्रत्यहमभिवादनीयाः १५ अन्ये 
बान्धवा विप्रोष्य प्रत्यागत्याभिवन्द्याः १६ ज्येष्ठो भ्राता पितृव्यो मातुलः 
धशुरथ पितृवत्पितृष्वसा मातृष्वसा ज्येष्ठ्यं भगिनी ज्येष्ठा च मातृवत्पू- 
जितव्याः श्सर्वेषां माता श्रेयसी गरुश्च श्रेयान्‌ १६ १७ 


परस्त्रियंयुवतिमस्प्रशन्भूमावभिवादयेद्‌ । बवन्द्यानां वन्दनादायुज्ञानबला- 
रोग्यशुभानि भवन्ति १९ यज्ञोपवीतमेखलाजिनदर्डान्परेख घृता घारयेत्‌ २ 
उपाकृत्यानालस्यः शुचिः प्रणवाद्यं वेदमधीयानोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां 
चतर्दश्योः प्रतिपदोरष्टम्योश्च नाधीयीत ३ नित्यजपे होमे चानघ्यायो नास्ति 
४ माजांरनकलमरङ्कश्चस्पगर्दभमवराहपश्चादिष्वन्तरागतेष्वहोरात्रं सूतकप्रे- 
तकयोराशोचे तावत्कालं तिस््रोग्रष्टकास॒ गरौ प्रेते च त्रिरात्रमनध्यायः स्यात्‌ 
र तद्धार्यापुत्रयोः स्वशिष्यस्य चोपरमेमनुष्ययज्ञ श्रा द्धभोजने चैकाहमनध्यायः 
स्यादापदार्त्योरप्रायत्ये € वृत्तनौयानशयनेष्वारूढः प्रसारितपादो मूत्रप॒रीषरे- 
तोवि सर्गे ग्रामेऽन्तःशवे सत्यभकत्याच्रभोजने छर्दने श्मषानदेशे सन्ध्यास्तनिते 
भूकम्पे दिग्दाहेऽशन्यल्कानिपाते रुधिरोपलपांस॒वर्ष सूर्यन्दुराहग्रहे च 
तत्तत्काले नाघीयीत १३ परत्रेह श्रेयस्करो वेद स्तदव्येतव्यो १४ ग्रन्ते विसृज्य 
प्रणवं ब्रवीति ९५ लौकिकाग्रौ समिधो हत्वा भिक्तात्॑मेधाप्रदं शुद्धं मोनी 
भुञ्जीत १६ ९८ 
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पोषे माघे वा सासे ग्रामाद्रहिर्जलान्ते पूर्ववद्रतविसर्गहोमं हत्वा स्वाध्या- 
समुत्सृज्य पन्ते शुक्ले वेदं कृष्णेवेदाङ्खं च यावदन्तं समधीत्य गुरोर्दल्तिणां दत्त्वा 
समावर्त स्यात्‌ ३ मध्याहवे शुद्धे जले मृदद्धिः पादौ हस्तौ चधाव- 
यित्वाचम्याङ्गानि संशोध्यापः पुनन्त्व्‌ इति जले निमजेद्‌ ४ ्राचान्तो वै- 
ष्णवेर्मन्ररविंष्णं हिररयधृङ्गमिति वरुणं च प्रणम्याघमतऋरृषणसूक्तेनाघमतऋषणं 
कृत्वेदमापः शिवाइति स्नायाद्‌ & गआआश्रमिखधत्वारः स्नानं नित्यमेवंपूर्वो- 
क्तेन विधिना काम्यं नैमित्तिकं च कुर्वन्ति ८ घौतवस्त्रणषछठाद्य पूर्ववदा- 
चम्यप्रोच्त्यासीनस्तिष्ठन्वा कृतप्राणायामः सावित्रीं जप्त्वादित्यमुपतिष्ठेत € 
द्तिणपाणिना तीर्थेन ब्राह्यणभूपत्यादीन्देवेन नारायणादीन्कूप्यादीश्चर्षेस 
विश्चामित्रादीन्येतृकेणपित्रादीनद्दिस्तर्पयित्वा ब्रह्मयज्ञं करिष्यित्यमिषे त्वोर्जे 
त्वेति यथाकामंयजुः संहितामाद्यां स्त्रीननुवाकान्स्वाध्यायं करर्बीत १३ 
नेमित्तिकमृतं च सत्यं चेत्यादि सूक्तानिचतुर्वेदाद्यूमच्त्रान्वाप्यघीयीत ४ 
स्वंयज्ञानामादिर्बह्ययज्ञः १५ तस्मादुपनयन प्रभृत्येव द्विजैः कर्तव्यो १६ 
नद्यां तीर्थ देवराते सरसि तटाके वासामान्ये स्नानं कुर्यात्‌ १८ १६ 


परस्योद के मृत्पिरडान्पन्चो द्धत्य स्नायात्‌ ९ कूपे तत्तीरे त्रिः कुम्भेनाभिषिच्चेद्‌ 
। उच्छिष्टोनग्रो वान स्नायात्तथान शयीत २ म्रातुरोऽप्सु नावगाहेत ३ 
्रातुरस्य स्नाने नैमित्तिके दश कृत्वो द्वाद शकृत्वो वा तमनातुरो जलेऽव- 
गाह्याचम्य स्पृशेत्ततः स पूतो भवति ४ द्विकालं होमान्ते पादौ प्रत्लाल्या- 
चम्यासने प्राङ्गखः प्रत्यङ्गः वा स्थित्वा चतुरश्रोपलिप्रे मरडले शुद्धं पात्र 
न्यसेत्‌ & तत्रात प्रल्तिप्य तत्पूजयति ७ द्रौ पादावेकं वा भूमौ निधाय 
प्रसत्रत्रतं त्वा सत्येन परिषिच्चामीति सायं परिषिञ्चति सत्यं त्वर्तेनपरिषि- 
ञ्लामीति प्रातर्‌ ठ ग्रमृतोपस्तरणमसीत्याघावं पीत्वाविधिना प्राणहतीर्ह- 
त्वाचमनिन्दबश्नाति १० भुक्त्वामृतापिघानमसीत्यपः पीत्वाचम्याचामेद्‌ १९१ 
एकवासाः शयानस्तष्ठन्नस्नानजपहोमी शुष्कपाद उदङ्गरवो वा नानाति २ 
भित्पात्रेऽनं पर्युषितंशयनासनोत्सङ्खस्थं वा न भुञ्जीत ९३ ्रञ्जलिनापो न 
पिबेद्‌ १४ उच्छिष्टाशुच्याशोचिपतिततैः स्पृष्ठ॑सूतकप्रेतके चात नाश्नी- 
यात्‌ १ २० 


तिलसक्तदधिलाजं च रात्रावभकत्यम्‌ १९ ग्रं पयैषितमाज्येन दध्रा वा युक्तं 
10 


14411 राऽा प्राणारऽ ५ 0? 14व^ रिरि घम ५ ् = 
+त ाएार^व तार (का एलाठि वैखानस घ्म सूत्र [ \/21111711858 | 


भोज्यम्‌ २ क्रिमिकेशकीरयुतं गवाघ्रातं पल्लिजग्धं च भस्माद्धिः प्रोलितं 
शुद्धं ३ धकाकाद्युपहते बहवे तस्मिन्प॒रुषाशमनमात्रं तत्रैवो द्धत्य व्यपोह्य 
पवमानः सुवर्जन इति भस्मजलैः प्रोच्य दर्भोल्कया स्पर्शयित्वा गृह्णीयात्‌ ५ 
प्रसूतेऽन्तर्दशाहे गोनतीरंसदेकशफोष्टस्त्रीणां पयश्च पलाण्डकवकलशुन- 
गृञ्चनविड़जमनक्तमत्स्यमांसं च वज॑नीयम्‌ ७ यज्ञशिष्टं मांसं भक्तणीयम्‌ ८ 
उदक्यास्पृरष्टं शद्रानलोमेः स्पष्टं तेषामन्नं च वर्जयेत्‌ € स्वधर्मानुवर्तिनां 
शूद्रानुलोमानामामंल्ुधितस्य संग्राह्यम्‌ १० सर्वेषां प्रतिलोमान्तरालव्रा- 
त्यानामामंपक्वं च त्षधितोऽपि यात्र गृह्णीयात्‌ १९ तेः स्पृष्टिसंसिश्रं परप- 
क्वं च संत्यजति १२ नित्यं श्रुतिस्मृत्युदितं कर्मं कुर्वन्मनोवाक्ायकर्मभिः 
शैर्धर्मं समाचरति १३ २१ 


गृहस्थाश्रमी द्रे यज्ञोपवीते वेणवंदरडं कमरडलं च धारयेत्‌ १ स्नात्वा सभार्यो 
गृह्याम्रौ गार्द्याणि कर्मारिश्रौता्िषु श्रौतानि कुर्यात्‌ २ सायं च 
होमान्तेऽतिथीनभ्यागतान्प्राशयित्वा मितं प्राश्य पया शयीत ३ ग्राद्रपा- 
दः प्रत्यगृत्तरशिराश्न स्वपिति ४ ऋत्रात्रिषु स्वभार्यामुपगच्छेद्‌ « आदौ 
त्रिरात्रमृत॒मतीगमनसहासनशयनानि वर्जयेत्‌ & परदारा संगच्छेत्‌ । 
परदारगमनादायुः श्रीर्बह्यवर्चसंविनश्यति ७ भार्यया सह नाश्नाति । 
अ्रश्नन्तीं तां जुम्भमाणां नयां च नावलोकयेत्‌ ८ अ्रसत्यवादं ब्जयति । 
ग्रसत्यात्परं पापं सत्यात्परो धर्मश्च नास्ति € सर्व॑प्राणिहितोऽद्रोदेशेवजीवे- 
च्छद्धार्थवान्कस्ूलघान्यः कुम्भीघान्योऽश्चस्तनिको वा स्यात्‌ १० द्विजातिः 
पतितान्त्यजाताच स्पृशेद्‌ १९ उद येऽस्तमये च सूर्य नन्तेत १२ देवगुरु- 
विप्रघृतत्तीरदधिमृत्तोयसमिदर्भाप्निवनस्पतीन्प्रदज्तिणं गच्छेत्‌ १३ स्नातक- 
राजगुरुश्रष्ठरोगिभारभृदन्तवंबीनां देयो १४ वातार्करङ्मिभिः पन्थानः शु- 
घ्यन्ति १५ परस्यासनशयनान्यदत्तानि नोपयुञ्जीत । अदत्तेषूपयुक्तेषु स्व- 
पुरायचतुर्थाशो जहाति १६ ्रन्योपयुक्तानि वस्त्रमाल्योपानटषछटत्राणिनैव 
घारयेद्‌ ९७ श्रग्नौ पादं न तापयेत्रैनं मुखेनघमेन्‌ नपादेन स्पृशेदधघः पादतो 
न कुर्याद्‌ ९€ २२ 


्रम्रावग्धिं । अलं वा देवालयेऽग्रौ जले च मूत्रपुरीषपूयशोणितरेतःश्ले- - 
ष्मोच्छिष्टाङ्गनिष्पेषाच प्रज्तिपेत्‌ ९ नगरां परस्त्रियं विरमूत्रे च न पश्येद्‌ २ 
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उच्छिष्टो देवार्कचन्द्रग्रहर्लतारा नेन्तेत ३ देवगुरुस्नातकदील्लितराजगोश्र- 
षछठानां छायां न्राक्रमति । इन्द्रघनः परस्मै न दर्शयेत्न वदेत्‌ ४ स्वपन्तं 
नावबोघयेद्‌ । एकोऽघ्वानं न गच्छेत्‌ ‰ परनतेत्रे चरन्तीं गां धयन्तं वत्सं 
च नवारयेतैवाचत्तीत । जीर्णमलवासा न स्यात्‌ ६ ग्रत्तैः क्रीडां प्रेतधूमं 
बालातापं चवज॑येत्‌ ७ केशरोमतुषाङ्गारकपालास्थिविरमूत्रपूसयशोणित- 
रेतः-श्लेष्मोच्छिष्टाचाधितिष्ेत्‌ ८ स्रमेघ्यलिप्रेऽङ्गं यावत्तत्‌लेपगन्धमनः- 
शङ्का न स्यात्तावन्मृत्तोथेः शोधयेत्‌ € पतितान्त्यजमूरखवाधार्मिंकवैरिभिः सार्घं 
न वसेद्‌ १० उच्छिष्टोऽशुचिवां देवगोविप्रा्रीत्र स्प्रशेत्‌ १९ दे- 
वान्वेदाव्राजगुरुमातापितृन्विद्रद्वाह्यणाचावमन्येत न निन्देद्‌ १२ अ्रवमन्ता 
निन्दकश्च विनश्यति १३ स्वंभूतकृत्सां ताडनं च न कुवीत १४ गुरुणा 
मातापितृभ्यां तत्ित्रादयेर््रातुपितृभ्रातमात॒लाचार्यत्विंजाद्ये्विं वादं नाचरेत्‌ १५ 
स्व॑शुद्धिषु पुरुषस्यार्थशुद्धिःस्त्रीशुद्धिरच शुद्धि श्रेष्ठतमा स्यात्‌ १६ २३ 


द्रव्येषु रत्रसौवर्णरजतमयान्यद्धिःशोधयत्यम्रौ वा स्पर्शयति ९ ताम्रत्रपुसी- 
सायसाद्यान्यम्लवारिभिदांरुदन्तजातानि तत्तणाद्धावनाद्रा यज्ञपात्राणि द- 
ल्िणपारणिना मा्जनात्नालनाद्रा संशोध्यानि ३ चर्ममयसंहतानि वस्त्राणि 
शाकमूलफलानिच प्रोत्तयेदल्पानि ्ालयेत्‌ ४ घृतादीनि द्रव्यारयुत्पूयो- 
ल्कया दर्शयेत्‌  कौशेयाविकान्यूषेरंशतट्धानि श्रीफलेः शङ्खशुक्तिगोध्य॒- 
द्गाणि सर्षपैः सवारिभिर्मुत्मयानि पुनदहिन गृहं मार्जनोपलेपनाप्सेकेर्भूमिं 
रवननादन्यमृत्पूरणगोवासकाद्यर्मा्जनाद्यश्च शोधयेद्‌ र गोतृप्िकरं भूगतं तोयं 
दोषविहीनं सुपूतम्‌ € वाक्शस्तं वासिंशिंक्तमदुष्टं १० योषिदास्यं कारुहस्तः 
प्रसारितपरयं चसर्वंदा शद्धं । शकुन्युच्छिष्ठं फलमनिन्द्यं ११ मशकम- 
ल्िकानिलीनं तद्विप्रषश्च न दूष्याणि १२ वास्वयिसूर्यरशमिभिः स्पष्टं च मेध्यम्‌ 
१३ श्रातरे नाले पचनालये च शौचं न विचारणीयं यथाशक्ति स्याद्‌ । 
विरामूत्राभ्यां बह्लापो न दूष्याः ४ परस्याचामतस्तोयवबिन्दुभिर्भुमौनिप- 
त्योद्रतेः पादस्पुषतैराचामयनाशुचिः स्यात्‌ १५ र 


वानप्रस्यो नित्यस्वाध्यायी कुशेध्मादीनम्रचर्थं शाकमूलफलान्यशनार्थं च 

शुचौ जातान्याहरेद १ अरन्याघीनमन्योत्सृष्टमशचौ जातं गोरसं च वर्जयेत्‌ २ 

घान्यधनसंचयं न कुर्वीत ३ वस्त्रं नाछादयेत्‌ । मधृक्ते तोयं मांसोक्ते पेष्ठिकं 
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गृह्णाति ४ स्वंभूतेष॒ दयालः समः चान्तः शुचिर्निरसूयकः सुखे निः स्प्रहो 
मङ्खल्यवारयीर्ष्याकार्परायवर्जी मत्स्यादीन्दं शकान्सीरकृष्टजातानि कन्दमूल 
फलशाकादीनि च त्यजञ्चटाश्मश्ररोमनखानि धारयंस्तिकालस्नासी धरा 
स्राशयो वन्येरेव चरुपुरोडणशासनि्वपेत्‌ ८ पलार्डवादीतिर्यासं श्तवृन्ताकं 
सुनिषरणकं श्लेष्मातकं व्रजकलितं चित्रकं शिग्र भूस्तृणं कोविदारं मूलकं 
चचवर्जयति १८ मनेः सर्वं मांसं गोमांसतुल्यं घान्याम्लं सुरासमं भवति १९१ 
प्॒व॑संचिताशनं पूर्वाणि बसनान्याश्चयुजेमासि त्यजति १२ वेदवेदान्तेन 
घ्यानयोगी तपः समाचरति १३ २५ 


स्रपतलीकोऽनभिरदारोऽनिकेतनोवृ मूले वबसन्वनस्थाश्रमेषु गृहस्थानां गृहेषु वा 
भित्तांभित्तित्वाम्बुपार््च शुद्धे परे प्राणयात्रामात्रमतरं भित्ञवदश्नाति १ शरीरं 
शोषयसनत्तरमत्तरं तीव्रं तपः कुर्यात्‌ २ भिः स्नात्वा नित्यं प्रणवेनात्मानं 
तर्पयेत्‌ उेतेनैव नमस्कुर्यात्‌ ४ षड्‌ ्रवरान्प्राणायामान्कृत्वा शता- 
वरांसावित्रीं जप्त्वा सन्ध्यामुपासीत % ्रप्पवित्रेणोत्पृताभिरद्धिराचामेत्‌ & 
काषायधारणं सर्वत्यागं मेथुनवर्जनमस्तैन्यादीनपि--ग्राचरेत्‌ ७ ग्र 
सहायोऽनयिरनिकेतनो निःसंशयीसंमानावमानसमो विवादक्रोघलोभमो- 
हानृतवजीं ग्रामाद्रहिविंविक्ते मठदेवालये वृ्नमूले वा निवसेत्‌ € चातु- 
मासादन्यत्रैकाहादूर्ध्वमेकस्मिन्देशे न वसेद्‌ १० वर्षाः शरच्‌ चातुर्मास्य- 
मेकत्रैव वसेत्‌ ९९ त्रिदरडे काषायाप्पवित्रादीन्योजयित्वा करटे वामह- 
स्तेन धारयन्दक्तिणेन भिक्तापात्रं गृहीत्वैककाले विप्राणंशद्धानां गृहेषु वेश्च 
देवान्ते भितं चरेत्‌ १३ भूमौ वीचय जन्तून्परिहरन्पादं न्यसेद्‌ १४ श्रधो- 
मुखस्तिष्ठन्ि्नामालिप्सते १ गोदोहनकालमात्रं तदर्ध वा स्थित्वा बरजेद्‌ 
१६ अलाभेऽप्यवमानेऽप्यविषादी लब्धे संमानेऽप्यसंतोषी स्यात्‌ ७ द्भुतं 
विलम्बितं वा न गच्छेत्‌ । ित्ताकालादन्यत्र परवेश्म न गन्तव्यं शख 
भितितुं क्रोशादूर्ध्वं न गच्छेत्‌ १६ २६ 


भित्तां चरित्वा तोयपार््प्रत्ालितपाणिपादाचम्योदु त्यमित्यादित्यायातो दे- 
वा इति विष्णवे ब्रह्म जज्ञामिति ब्रह्मणे च भिन्तामग्रं दत्वा सर्वभूतेभ्येति ब- 
लितं प्र्तिपेत्‌ ९ पाणिनायिहोत्रविधानेनात्मयनज्ञं संकल्प्य प्राणयात्रामात्रमष्टौ 
ग्रासान्वाश्नीयात्कामं नाश्नाति ३ वस्त्रपूतं जलं पीत्वाचम्याचामति ४ 
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निन्दाक्रोशौ न कुर्वीत % बन्ध्‌ ज्ञातींस्त्यजेद्‌ & वंशचारित्रं तपः श्रुतं न 
वदेत्‌ ७ सङ्खं त्यक्त्वा नियमयमी प्रियं सत्यं बदन्स्वंभूतस्याविरोघी समः 
सदाध्यात्सरतो ध्यानयोगी नारायणं परं ब्रह्मपश्यन्धारणां धारयेद्‌ ८ अत्तरं 
ब्रह्याप्रोति । नारायणः परं ब्रह्येति श्रुतिः € संन्यासिनोऽनाहिताग्ररदहं मृतं 
पुत्रोऽन्योवा तृेरन्तरीकृत्य शुद्धैर्बाह्यणेर्यत्ररण वा संनिधाय समुद्र गाम्यांनद्यां 
तीरे वा सैकते देशे सृगालादिभिरस्पृश्यं यथा तथावटं खनति 
१२३ २\७ 


गायत्र्या स्नापयित्वा तथातत्रासयित्वा शाययित्वा वा दक्तिणे हस्ते वेष्ण- 
वेर्मन्रेस्त्रिदरडं संन्यस्य सव्ये यदस्य पारेरजस इति शिक्यमप्पवित्रम॒दरे 
सावित्र्या भि्लापात्रं गृह्यप्रदेशे भूमि्भूमिमिति काषायं मृद्रहणीं कमरडलं च 
संन्यस्य पिदध्यात्‌ १५ तस्मिन्सृगालादिभिः स्पृष्टे तत्कतां पापीयान्भवति २ 
्राहितागेरप्रीनात्मन्यारोप्य संन्यसिनो मृतंदेहं गायत्र्या स्नापयित्वा पू- 
्ववद्राहयित्वा शद्धे देशे निधाय लौकिकाग्नौ तद्म्रग्निमुपावरोहेत्यवरोप्य 
पवित्रं तेति घुत्ीरमास्ये प्रलिप्य पूर्व वत्तरिदख्डादीन्विन्यस्य ब्रह्यमेधेन पि- 
तुमेघेन वाहिताग्निमन्रेस्तद ग्निभिर्दहनमाचरति & तयोराशौचोदकबलिपि- 
रडदानैकोद्िष्टादीतैव कर्यात्‌ ७ नारायखबलिं करोति ८ तद्रहनं खनि- 
त्वा पिघानं दहनंनारायणबलिं वा यः कुर्यांत्सोऽश्चमेघफलं समाप्रयात्‌ € 
नारायणबलिं नारायणादेवसर्वार्थसिद्धिरिति ब्रह्मणाद्यनरिर्हतस्यात्मघातिनो- 
रज़शस्त्रोदकाशनिदंष्टिपशसर्पादिभिः सव॑पापमृतस्यादाह्यानामन्येषां भिन्नो- 
रकादशदिनादूर््वं महापातकिनां पञ्चानां द्रादशसंवत्सरादुर्ध्वसपिरडीकर- 
स्थाने मृतकार्थमपरपन्ने द्वादश्यां श्रवणे वा करोति १३ पूर्वेऽहनि द्वादश 
ब्राह्मणातिमन्त्रयेद्‌ १४ ग्रपरेऽहनि विष्णोरालयपार्श्च नदीतीरेगृहे वाग्रया- 
यतनं कृत्वाघारं जहयाद्‌ ९ रे 


ग्रं परिस्तीय्रेवांयव्यां विष्टरेदर्भषु तद्रूपं सुवणं वा संस्याप्य पुरुषं घ्या- 
यत्नो भूः पुरुषमित्याद्येःप्राङ्गखं देवं नारायखमावाह्यासनपाद्याचमनानि दद्यात्‌ 
१ पुरुषसूक्तेन स्नापयित्वा नारायणायविद्रहेत्यष्टाच्रमन्त्ररण वा वस्त्रोत्तरी- 
याभरणपाद्याचमनपष्पगन्धधूपदीपात्ततग्राचमनैरर्चयति ३ केशवाद्यद्राद- 
शनामभिरद्धिस्तर्पयेत्‌ परिषिच्य सहस्रशीषदयरविंष्णोर्नकादये््राद शनाम- 
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भिश्चाज्यं चरं जहुयात्‌ & गडाज्यफलयुक्तं पायसं हविविंष्णुगायत्र्या दे- 
वेशाय निवेद्य पाद्याचमनमुखवासं दद्यात्‌ ७ ्रर्दल्िणे दर्भष्‌तराग्रेषु द- 
ल्िणाद्यर्चयित्वा नारायणाय सहस्रशीषांय सहस््रालाय सहस्तरपादायपरम- 
पुरुषाय परमात्मने परंज्योतिषे परब्रह्येऽव्यक्ताय स्वंकारणाय यज्ञेश्वरायय- 
ज्ञात्मने विश्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यः साध्येभ्येत्यन्तेः पायसं बलिं 
दत्तवाज्यमेभिर्जुहोति ९२ ब्राह्मणान्पादौ प्र्ञाल्य नवानिवस्त्रोत्तरीयाभरणा- 
नि दत्त्वा पुष्पाद्येः पूजयित्वा द्रादशमूर्तिं घ्यायत्नुपदंशघुतगडदधिफलयुक्तं 
श्तमत्रं भोजयित्वायथाशक्ति सुवर्ण दल्तिणां ददाति १६ २६ 


सहस्रशीषयिः स्तुत्वाद्राद शनामभिः प्रणमेदन्तहोमं ज॒होति १ ग्रभीष्टां परां 
गतिं स गत्वा विष्णोर्लोकिमहीयते २ चातवंरर्यसंकरेणोत्पत्ानामनलोम- 
प्रतिलोमान्तरालवात्यानामुत्पत्तिं नाम वृत्तिं च ३ ऊ्व्वंजातादघोजातायां 
जातोऽनलोमोऽघरोत्पचादूघ्वंजातायां जातः प्रतिलोमः ४ ततोऽनुलोमाद- 
नलोम्यां जातोऽन्तरालः  प्रतिलोमात्प्रतिलोम्यां जातो व्रात्यो भवति & 
ब्रह्मणो मुखाद्‌ द्भूता ब्राह्यणा ब्राह्यरयश्च ब्रह्मर्षयः पलयो बभूवुस्‌ ७ तेषां 
गात्रोत्पन्ाद्धाह्यरयां अरसगोत्रायांविधिना समन्त्रकं गृहीतायां जातो ब्राह्मणः 
शुद्धो भवेत्‌ € विधिहीनमन्यपूर्वायां गोलको ईवभर्तृकायां कुरड्श्च विप्रौ द्रौ 
निन्दितौ स्यातां १० तस्मादधो बाहुभ्याम्‌त्पत्नात्त्रियात्त्त्रियायां विधि- 
वज्ातः चत्रियः शुद्धस्‌ ११९ तयोरविधिकं गृढोत्प्रोऽशद्धोभोजाख्यो 
नेवाभिषेच्यः पटबन्धो राज्ञः सेनापत्यं करोति १३ शद्धाभावेऽपट्बन्धो 
नन्पायात्‌ ९४ तद्रत्तं राजवत्स्यात्‌ ९ ३० 


ग्रधस्तादूरुभ्याम्‌त्पत्रद्वेश्यद्वेश्यायां तथा वैश्यः शुद्धो १९ विधिव्ज मणि- 
कारोऽशद्धो मणिमुक्ताद्यूवेघः शङ्कवलयकारी स्यात्‌ २ अथ पद्यामुत्प्ा- 
च्छद्राच्छद्रायां न्यायेनणशद्रः शुद्धः ३ जारान्मालवको निन्दितःणृद्रोऽधपा- 
लोऽश्चत॒णहारी चेत्येते चातुवंिंकास्‌ ४ तेषामेव संस्करेणोत्पन्ाः सर्वेऽनु- 
लोमाद्याः  ब्राह्मणात्त्रियकन्यायां जातः सवणऽनलोमेष मुख्यो & ग्रस्य 
वृत्तिराथर्वणंकर्माश्चहस्तिरथसंवाहनमारोहणं रज्ञः सेनापत्यं चायुर्वेदकृत्यं ७ 
गरूढोत्पस्रोऽभिनिषक्ताख्यो = अरभिषिक्तशवरृपो भूयादष्टाङ्गमायुवदंभूततन्त्रं वा 
संपटत्‌ € तदुक्ताचारो दयायुक्तः सत्यवादीतद्विघानेन सव॑प्राणिहितं कुर्यात्‌ 
15 
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१० ज्योतिर्गखनादिकाधिकवृत्तिर्वां ११९ विप्रद्वेश्यायामम्बष्ठःकनच्त्याजी- 
व्याग्नेयनतंको घ्वजविश्रावी शल्यचिकित्सी १२ जरात्कुम्भकारः कुलाल 
वृत्तिर्नापितो नाभरूर्घ्ववप्ता च १३ ्तत्रियद्वैश्यायां मदः श्रेष्ठित्वं प्राप्नो महा- 
नमख्यश्च वैश्यवृत्तिः क्तात्रम्कर्मं नाचरति १४ गूढादाध्िकोऽश्चक्रयविक्रयी 
स्पात्‌ १ ३१ 


विप्राच्छद्रायां पारशवो भद्रकालीपूजनचित्रकमाङ्खविद्यातूर्यघोषणमर्दनवृत्तिः 
९ जारोत्प्रो निषादो व्याडाद्यूमृगहिंसाकारी २ राजन्यतः शूद्रायामुग्रः 
सुदर्डयदर्डनकृत्यो ३ जाराच्छलिकः शूलारोहणाद्यूयातनाकृत्यो ४ 
वेश्यतः शूद्रायां चूचुकः क्रमुकताम्बूलशर्कराद्यूक्रयविक्रयी % गृढात्क- 
टकारः कटकारी चेति ६ ततोऽनलोमादन॒लोमायां जातश्चानुलोमः पितु- 
मातुर्वा जातं वृत्तिं भजेत ७ ्त्रियाद्विप्रकन्यायां मन्त्रवजातः सूतःप्रति- 
लोमेष मुख्योऽयं मन्त्रहीनोपनीतो द्िजघर्म॑हीनो ८ भरस्य वृत्तिर्घ्॑मानुबोधनं 
राज्ञोऽच्रसंस्कास्थ € जारेण मन्त्रहीनजो रथकारोद्विजत्वविहीनः शूद्रकृ- 
त्योऽश्चानां पोषणदमनाद्यपरिचर्याजीवी १० वैश्याद्भाह्यरयां मागधः शूद्रैर- 
प्यभोज्यासोऽस्पृश्यः सव॑वन्दी प्रशंसाकीर्तनगानप्रषणवृत्तिः १२ गढाद्चक्र 
लवख्तैलविक्रेता स्यात्‌ १३ वैश्यान्नृपायामायोगवस्तन्तुवायः पटकर्ता व- 
स्त्रकांस्योग्रपजीवी १४ गढाचारात्पुलिन्दोऽरखयवृत्तिरष्टमृ गसत्वघाती १ 
शूद्रात्तत्रियायां पुल्कसः कृतकं वा आर्नां वा सुरां हुत्वा पाचको 
विक्रीनीत १६ चोरवृत्ताद्रेलवो जन्भननर्तनगानकृत्यः १७ ३२ 


श्राद्रेश्यायां वैदेहकः श्रास्पृश्यस्तैरप्यभोज्यान्नो वन्यवृत्तिरजमहिषगोपा- 
लस्तद्रसान्विक्रयी १९ चौर्याच्‌ चक्रिको लवणतेलपिरयाकजीवी २ श्‌- 
द्राद्वाह्यरयां चर्डालःसौसकालायसाभरणो वर्घाबन्वकरठः कलने हल्लरी- 
युक्तो यतस्ततश्चरन्सर्व कर्मबहिष्कृतः पूवह्नि ग्रामादौ वीथ्यामन्यत्रापि मला- 
न्यपकृष्य बहिरपोहयति  ग्रामाद्रहिदूरे स्वजातीयेर्निवसेत्‌ & मध्या- 
ह्वात्परं ग्रामे न विशत्ययं । विशेच्‌ चेद्राज्ञा वध्यो ७ अन्यथा भ्रूणह- 
त्यामवाप्रोति । अन्तराल्व्रत्याश्च ८ चूचुकाद्विप्रायां तन्नकोऽस्पृश्योभ- 
ल्लरीहस्तो दारुकारः स॒वर्णकारोऽयस्कारः कांस्यकारो बा € ्त्रियायां 
मत्स्यवन्धुर्मत्स्यवन्धी १० वैश्यायां सामद्रः समुद्रपरयजीवीमत्स्यघाती च 
16 


14411 राऽा प्राणारऽ ५ 0? 14व^ रिरि घम ५ ् = 
+त ाएार^व तार (का एलाठि वैखानस घ्म सूत्र [ \/21111711858 | 


स्यात्‌ १९ म्रम्बष्ठाद्विप्रायां नाविकःसमुद्रपरयमत्स्यजीकी समुद्रलद्खनां नावं 
प्लावयति १२ ्त्रियायामधघोनापितो नाभेरघो रोमवप्ा १३ मद्रोविप्रायां 
वेख॒को वेणुवीणावादी १४ त्तत्रियायां कर्मकरः कर्मकारी । वेदेहकाद्विप्रायां 
चमकासथर्मजीवी १ नृपायां सूचिकः स्ूचीवेघनकृत्यवान्‌ १६ ग्रायो- 
गवाद्विप्रायां ताम्रस्ताप्रजीवी । नृपायां खनकः खननजीवी १७ खनना- 
चृपायामुद्रनघकः शूद्रास्पृश्यो वस्त्रनिौजकः शठ पुल्कसाद्विप्रायां रजको 
वस्त्राणांरजोनिरयेजकण्‌ १६ २३ 


चर्डालाद्विप्रायां शध्पचः चरडालवच्िह् युक्तो नित्यनिन्दयः सवंकमंबहि- 
ष्कार्यो नगर्यादौ मलापोहकः ङ्मशाने वसन्हेयपात्रग्राही प्रेतमवबन्धुकं वि- 
सृजेत १ वध्यान्हत्वा तद्रस्त्राद्यग्राहीपराघीनाहारो भिचपात्रमोजी श्मांस- 
भत्ती चम॑वारवाखवाणिज्यकारी स्यात्‌ ३ तस्माचिकृष्टे स॒ते सम॒त्पचे पति- 
तो नष्टोघोरा्रकान्व्रजति ४ सत्पुत्रो नरकेभ्यस्त्रायकः पितृन्पावयित्वा 
श॒भांल्‌ लोकाचयति  तस्माद्धाह्यणाद्याः सवणांयां विधि वत्पुत्रम॒त्पादये- 
युरिति विखनाः ठ र 
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